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Characteristics of M80620MC (Vcc = 3V) Icc 
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(Measurement conditions) 


Single-chip mode 


Xin-Xout drive capacity select High 


One Wait 
Ta = 25°C 
Vec = 3.0V 
Xin 2-10MHz 


*This data is reference data. 


